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26 Απριλίου 2018 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 1424 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. ΟΙΚ.24541/409/ Φ.4.2 

Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.81540/1445/ 
Φ.4.2./31-12-2015 (Β' 2984) κοινής υπουργι¬ 
κής απόφασης «Απλούστευση και ένταξη των 
διαδικασιών: 

1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
πρατηρίων υγρών καυσίμων. 

2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
πρατηρίων αμιγώς υγραερίου. 

3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερί¬ 
ου (ΈΝ(Ξ), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου 
Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο συστη¬ 
μάτων Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14του ν. 3844/2010 «Προσαρ¬ 
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε¬ 
τικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 
διατάξεις» (Α' 63). 

2. Τηνπαρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, «Αρχή της 
επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμά¬ 
των» (Α' 32). 

3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3979/2011, 
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατά¬ 
ξεις» (Α' 138). 

4. Το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστή¬ 
ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό- 
τητας και άλλες διατάξεις» (Α' 44). 

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ¬ 
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 

6. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια¬ 
τάξεις», (Α' 102), όπως ισχύει. 


7. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την ορ¬ 
γάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α' 102), όπως ισχύει. 

8. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - 
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (Α' 75), όπως ισχύει. 

9. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει. 

10. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ¬ 
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις» 
(ΑΊ12), όπως ισχύει. 

11. Το ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νο¬ 
μοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 
για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, 
απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες δια¬ 
τάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και 
λοιπές διατάξεις» (Α' 222). 

12. Το άρθρο 25, παρ. 14 και 15 του ν. 4178/2013 «Αντι¬ 
μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 174), όπως ισχύει. 

13. Τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα¬ 
τισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α'47). 

14. Την περίπτωση 5ατηςυποπαραγράφου Ε.δ.του άρ¬ 
θρου πρώτου του ν. 4152/2013, «Επείγοντα μέτρα εφαρ¬ 
μογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» 
(ΑΊ 07). 

15. Την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4369/2016 «Εθνι¬ 
κό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολό¬ 
γησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφά¬ 
νεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης και άλλες διατάξεις)» (Α' 33 και Διορθ. Σφαλμ. 
στο Α' 34). 

16. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε¬ 
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο- 
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λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοι¬ 
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω¬ 
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α' 208). 

17. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη¬ 
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210). 

18. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151). 

19. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΑΊ61). 

20. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α' 181). 

21. Το άρθρ. 2 παρ. 3 του π.δ. 142/2017 «Της Γενικής 
Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών προΐσταται 
Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον Υπουργό. 
Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του Διοικητικού Γραμ¬ 
ματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α'του 
ν. 4369/2016 (Α' 33), καθήκοντα Διοικητικού Γραμματέα, 
Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείαςτου Υπουργείου 
Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενοςτης Γενικής Γραμ¬ 
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων». 

22. Το π.δ. 118/2006 (Α' 119) «Τροποποίηση του 
β.δ. 465/1970 "Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστά- 
σεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων 
κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και 
κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί 
κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των 
οδών" (Α' 150) και του π.δ. 1224/1981 "Περί όρων και 
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων 
υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων 
πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κα¬ 
τωκημένων περιοχών" (Α' 303) όπωςτροποποιήθηκαν με 
το π.δ. 509/1984 (Α' 181), το π.δ. 143/1989"Τροποποίηση 
διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκατα- 
στάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλο- 
φοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών" 
(Α' 69), το π.δ. 401 /1993 (Α' 170) και το π.δ. 125/1992 (Α' 
56) "τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 143/1989" 
(Α' 69) και κατάργηση διατάξεων του π.δ. 327/1992 
(Α' 163)», όπως ισχύει. 

23. Το π.δ. 595/1984 (Α' 218) «Όροι και προϋποθέσεις 
εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής 
υγραερίου ΟΡΕ (ΕΡΟ)», όπως ισχύει. 

24. Την υπ'αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 (ΒΊ276) από¬ 
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέ¬ 
ντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου 
της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α' 75)». 

25. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/2010 (Β' 1334) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για 
την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δρα¬ 
στηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε 
εκτέλεση του αρ. 6 του ν. 3844/2010 (Α' 63), όπως ισχύει. 

26. Την αριθμ.ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/2010 (Β' 1561) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, 
λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων 


Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίω¬ 
ση διαδικασιών από τα Ε.Κ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυ¬ 
βέρνησης (Β'261) και την αριθμ. Υ.Α.Π./Φ.19.7/166/2013 
απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 401). 

27. Την αριθμ. 30Λ/ΙΙ/2013 Γνωμοδότηση Επιτρο¬ 
πής Ανταγωνισμού (Β'294/10-2-2014), «Γνωμοδότηση 
Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει ν. 3959/2011 επί του 
αιτήματος εξαίρεσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (εφεξής ΥΠΕΚΑ) από 
τις διατάξεις του ν. 3919/2011 “Αρχή της Επαγγελμα¬ 
τικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιο¬ 
ρισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» 
των επαγγελμάτων σχετικά με τη λειτουργία των πρα¬ 
τηρίων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων πώλησης 
υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω 
αντλιών”». 

28. Την υπ' αριθμ. οικ.268 /29-5-2017 απόφαση του 
Υπουργού και Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφο¬ 
ρών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή 
Υπουργού ή Υφυπουργού”, κατά περίπτωση στους: Γε¬ 
νικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊ¬ 
σταμένων Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και στον 
Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ» (Β' 1911). 

29. Την με αριθμ. 2/30508/0004/5-5-2015 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο¬ 
τήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή 
Υπουργού” στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου 
Οικονομικών και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυ¬ 
τούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμέ¬ 
νους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας 
στον Υπουργό Οικονομικών» (Β' 785), όπως ισχύει. 

30. Την με αριθμ οικ. 20871/21-3-2017 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα¬ 
φορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (ΥΟΔΔ 153). 

31. Την με αριθμ. οικ.43492/4469/2013 κοινή υπουρ¬ 
γική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
της κοινής υπουργικής απόφασης “Απλούστευση και 
ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των 
Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)” στους: Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Γραμ¬ 
ματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(Β' 2336). 

32. Την με αρ.πρωτ. 81540/1445/31-12-2015 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β' 2984). 

33. Την αριθμ. 16318/13-7-2012 εγκύκλιο του 
Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. «Ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ. 
και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών 
από τις αδειοδοτούσες αρχές» (Α.Δ.Α. Β41ΞΧ-30 Α). 
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34. Την με αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.9462/ 
1 -4-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι 
κητικής Ανασυγκρότησης «Απλούστευση και ανασχε¬ 
διασμός διοικητικών διαδικασιών» (ΑΔΑ: 7Ω8Π465ΦΘΕ- 
ΜΡΟ). 

35. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 7185/539/31-1 -2017 εγκύ¬ 
κλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
των άρθρων 14 έως και 20 του ν. 4439/2016 “Ενσωμά¬ 
τωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ 
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειο- 
δότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυ¬ 
σίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 222)» 
(ΑΔΑ: ΨΑΛΞ465ΧΘΞ-5ΥΩ). 

36. Την με αριθμ. πρωτ. Γ8789/6-2-2017 εγκύκλιο του 
Εθνικού Τυπογραφείου «Οδηγίες σχετικά με την αποστο¬ 
λή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερί¬ 
δας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)». 

37. Την ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας με 
αριθμ.πρωτ.οικ.81540/1445/31-12-2015 (Β' 2984) κοι¬ 
νής υπουργικής απόφασης, καθώς και των εντύπων 
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I, τα οποία και 


αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, με βάση το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο. 

38. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Α.Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ.81540/1445/ 
31-12-2015 κοινής υπουργικής απόφασης: 

α. Σε ό,τι αφορά τον τίτλο της ως εξής: 

«Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών: 

1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατη¬ 
ρίου υγρών καυσίμων. 

2. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατη¬ 
ρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου». 

β. Σε ό,τι αφορά το Παράρτημα I της με αρ. πρωτ. 
οικ.81540/1445/31-12-2015 (Β' 2984) κοινής υπουργι¬ 
κής απόφασης απλουστεύονται οι κάτωθι διαδικασίες 
και αντικαθίστανται τα αντίστοιχα έντυπα για τη διεκ¬ 
περαίωσή τους: 

- Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου 
υγρών καυσίμων. 

- Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου 
υγραερίου ή μικτού πρατηρίου. 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. οικ.81540/1445/ 
31-12-2015 (Β' 2984) κοινή υπουργική απόφαση. 
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ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 


Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών 

καυσίμων» 




ΑΡΙΘΜ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣ: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 



ΕΝΟΤΗΤΑΣ. 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ/ΝΤΟΣ: (για φυσικό πρόσωπο) 


0 - Η Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο Πατέρα: 


Όνομα Μητέρας: 


Επώνυμο Μητέρας: 


Αριθ. Δελτ. 

Ταυτότητας:* 


Α.Φ.Μ: 


Αριθ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. Διαβατηρίου:* 


Αριθ. Βιβλιαρίου 
Υγείας:* 


Υπηκοότητα: 


Ημερομηνία γέννησης Π) : 



Τόπος Γέννησης: 


Τόπος Κατοικίας: 


Οδός: 


Αριθ: 

ΤΚ: 

Τηλ: 


Ραχ: 


Ε- 

ιτιαίΐ: 



* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 


ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ <2 ’ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής 
διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με 
επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 


ΟΝΟΜΑ: 


ΕΠΩΝΥΜΟ: 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: 


ΑΔΤ: 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ: 


Τηλ: 


Ρπχ: 


Ε - ηιαίΐ: 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 


Επωνυμία επιχείρησης: 

Αρ. Καταστατικού: Έτος Ίδρυσης: 

Εγκεκριμένος διακριτικός Τίτλος (αν υπάρχει): 

Αρ. και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός 
και ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ): 


Α.Φ.Μ.: 

Δ.Ο.Υ.: 

Έδρα Οδός: 


Αριθ: 

ΤΚ: 

Δήμος / Κοινότητα: 

Νομός: 


Τηλ: Ραχ: 

Ε - ιχιαίΐ: 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 2 » (του νομικού προσώπου) 


0 - Η Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο Πατέρα: 


Όνομα Μητέρας: 


Επώνυμο Μητέρας: 


Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας:* 


Α.Φ.Μ: 


Αριθ. Αδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. Διαβατηρίου:* 


Αριθ. Βιβλιαρίου 
Υγείας:* 


Υπηκοότητα: 


Ημερομηνία 

γέννησης 11 »: 



Τόπος Γέννησης: 


Τόπος Κατοικίας: 


Οδός: 


Αριθ: 

ΤΚ: 

Τηλ: Ραχ: 

Ε - ιηαίΐ 



συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΚΑΙΟΛΟΠΓΠΚΑ 


ΓΙ Α ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΚ 

>Υ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣ1 

ΠΜΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ Υ: 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ® 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Α.Για την Άδεια Ίδρυσης 1 : 




1. Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου . 1 




2. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον 
αρμόδιο μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια 
(1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε 
ακτίνα τριάντα (30) μέτρων από τα όρια του 
οικοπέδου ή γηπέδου, οι συντεταγμένες του οποίου 
θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 

87). Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο ή 
γήπεδο του πρατηρίου, οι διαστάσεις των πλευρών 
του, η οικοδομική γραμμή και η ρυμοτομική γραμμή 
μόνο για το οικόπεδο του πρατηρίου ή η γραμμή 
δόμησης και το όριο απαλλοτρίωσης μόνο για το 
γήπεδο, η θέση του κτιρίου, των δεξαμενών, των 
αντλιών καυσίμων των εξαερώσεων των δεξαμενών, 
τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων 
και διαχωριστικών νησίδων), καθώς και οι 
κατευθύνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας μπροστά 
από το πρατήριο. 3 




3. Υπεύθυνη Δήλωση I του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986. 4 




4. Υπεύθυνη Δήλωση II του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, 5 του μελετητή της εγκατάστασης 

μηχανικού. 




5. Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής 
σύνδεσης ή απότμησης πεζοδρομίου κατά 
περίπτωση, 7 σε τέσσερα (4) αντίγραφα, κατάλληλης 
κλίμακας ανάλογα με την έκταση του ακινήτου, 
όπου φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων 
και εγκαταστάσεων εντός του γηπέδου του 
πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών, 
αντλιών και νησίδων του πρατηρίου με την οδό ή τις 
οδούς. Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης τα 
υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία 
του πρατηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασμού 
των οχημάτων, οι τροχιές των οχημάτων και η ζώνη 
κίνησής τους για όλο το μήκος της πορείας τους 
εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου. 




6. Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) 

εγκαταστάσεων 7 σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε 
κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της 
εγκατάστασης, στο οποίο απεικονίζονται 

σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί 
η αρμονική συνύπαρξή τους και η ταυτόχρονη καλή 
λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο 
ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, 
σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων 
εξαέρωσης δεξαμενών, σύστημα ανάκτησης ατμών 
βενζίνης, ηλεκτρολογικά δίκτυα του πρατηρίου 
(ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός, 
γειώσεις), σχέδιο κατανομής ζωνών 

αντιεκρηκτικότητας. 
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7. Σχέδια λεπτομερειών, 7 συνοδευόμενα από φάκελο 
αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών 

χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς 
πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20). Ειδικά, τα 
σχέδια πρέπει να απεικονίζουν τα εξής: 
α)Κάτοψη - Τομή κτιρίου πρατηρίου και τυχόν 
άλλων κτιρίων και εγκαταστάσεων που απαιτούν 
άδεια δόμησης. 

β) Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο 
περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο 
τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε 
πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του 
εδάφους (δεξαμενές διπλού τοιχώματος ή δεξαμενές 
απλές σε λεκάνη με γεωύφασμα) ή για τοποθέτηση 
εντός φατνίου εκ οπλισμένου σκυροδέματος, 
εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη 
δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας 
έναντι διαρροών καυσίμου, καθώς και τα υλικά 
πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του 
περιβάλλοντος της δεξαμενής εδάφους, 
γ) Υπέργεια δεξαμενή φωτιστικού πετρελαίου ή 
πετρελαίου θέρμανσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει 
διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης και 
όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για 
τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή με 
ενσωματωμένες βάσεις, εξαρτήματα και 

σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή καθώς 
και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, 
δ) Διασυνδέσεις των αντλιών - διανομέων και των 
ογκομετρητών. 

ε) Ελαιολασποσυλλέκτης - σηπτική δεξαμενή. Το 
σχέδιο περιλαμβάνει τις διαστάσεις, τα υλικά και 
τον τρόπο κατασκευής και τη μέθοδο διάθεσης των 
αποβλήτων. Ειδικά, στην περίπτωση της ύπαρξης 
πλυντηρίου πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό σχέδιο 
για τον ελαιολασποσυλλέκτη του πλυντηρίου, 
στ) Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο 

περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τον 
τρόπο έδρασης και ηλεκτρολογικής και υδραυλικής 
σύνδεσης, σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα εθνικά 
και ευρωπαϊκά πρότυπα, κανονισμούς και διατάξεις 
περί ανυψωτικών μηχανημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας. 

ζ) Αυτόματα μηχανήματα πλύσης. Το σχέδιο 
περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο 
έδρασης και υδραυλικής και ηλεκτρολογικής 
σύνδεσης. 

η) Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις 
διαστάσεις, τον τρόπο έδρασης, καθώς και την 
υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεσή του. Στο 
φάκελο της Τεχνικής Τεκμηρίωσης του 
αεροσυμπιεστή πρέπει να περιλαμβάνονται οι 
προβλεπόμενες εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά που 
απαιτούνται από τα ισχύοντα πρότυπα και την 
Οδηγία 97/23/ΕΟΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό 
πίεση. 

θ) Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης 
καυσίμων (εισροών-εκροών). Το σχέδιο 

περιλαμβάνει τη θέση της κεντρικής κονσόλας, 
σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με τις 
αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς 
των δεδομένων (τηοιίειη). 




8. Τεχνική έκθεση 7 υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο 

μηχανικό, για τις Η/Μ εγκαταστάσεις σε τέσσερα 
(4) αντίγραφα στην οποία αναγράφονται στοιχεία 
σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί 
μέρους εγκαταστάσεις, τη μελέτη κατανομής ζωνών 
αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα και τον 
εξοπλισμό που εγκαθίσταται, οι τεχνικές 
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προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και 
λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και 
ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάση των 
οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν. 




9. Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις, 8 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 
αριθ. 46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β'2036). 




10. Παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπλέον, παράβολο 
τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, 
πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων. 




Β. Για την άδεια λειτουργίας 1 *: 




1. Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου, 2 στο οποίο 
έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών 
καυσίμων. 




2. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης 

πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης 
κατά περίπτωση, 6 συνοδευόμενη και από τη 
Βεβαίωση ότι η εγκεκριμένη απότμηση του 
πεζοδρομίου για την είσοδο - έξοδο των οχημάτων 
από/προς την οδό προς/από το υπόψη πρατήριο, ή η 
κυκλοφοριακή σύνδεση εκτελέσθηκε καλώς. 




3. Ισχύον πιστοποιητικό πυρασφαλείας. ιυ 




4. Άδεια δόμησης. 




5. Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα 
ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική 
απόφαση Φ2-1617/2010 (Β' 1980), όπως ισχύει. 




6. Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 της κοινής 
υπουργικής απόφασης Φ2-1617/2010 (ΒΊ980), 
όπως ισχύει. 




7. Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του 
συστήματος εισροών-εκροών και υπεύθυνη Δήλωση 
του Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κοινή υπουργική απόφαση 40534/4859/2013 
(Β'2041), όπως ισχύει. 11 




8. Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των 
αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών 
καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται 
από τη μελέτη. 




9. Πιστοποιητικό των μεταλλικών ή και πλαστικών 
δεξαμενών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των 
ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
μελέτη και τις ισγύουσες διατάξεις. 




10. Βεβαίωση εταιρίας ύδρευσης- αποχέτευσης, στην 
περίπτωση που το πρατήριο είναι εντός του δικτύου 
της εταιρίας ύδρευσης-αποχέτευσης και στον χώρο 
του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο. 




11. Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους 
για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10.2.2005 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β' 218), όπως ισχύει. 




12. Πιστοποιητικό της γεωμεμβράνης, στην περίπτωση 
χρήσης τέτοιας, που να τεκμηριώνει την 
ανθεκτικότητά της σε πετρελαιοειδή. 




13. Υπεύθυνη Δήλωση III του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, 12 των υπεύθυνων κατά το νόμο 
μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των 
μηχανολογικών ηλεκτρολογικών και κτιριακών 
εγκαταστάσεων του πρατηρίου. 




14. Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης καθηκόντων 

Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, 
που διαθέτει βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος 
υπευθύνου λειτουργίας. 13 




Γ. Σε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης σε 
άλλο φυσικό /νομικό πρόσωπο, δηλαδή σε περίπτωση 
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μεταβίβασης ή εκμίσθωσης ή παραχώρησης της 
εκμετάλλευσης πρατηρίου στο οποίο έχει χορηγηθεί 
άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια 
λειτουργίας (η άδεια λειτουργίας θα εκδοθεί στο 
όνομα του νέου εκμεταλλευτή) : 




1. Δικαιολογητικά (1-14) για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας (περίπτωση Β ανωτέρω) 




2. Παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπλέον, παράβολο 
τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν 
της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων. 




3. Υπεύθυνη Δήλωση IV, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
τουΝ. 1599/1986. 14 




Δ. Σε περίπτωση αλλαγής δικαιούχου άδειας 
λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, δηλαδή 
παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης 
λειτουογούντοε ποατηοίου σε άλλο Φυσικό ή νοιιικό 




πρόσωπο (εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας στο όνομα 
του νέου δικαιούχου): 

1. Δικαιολογητικά 1, 6, 7, 11, 14 για τη χορήγηση της 
άδειας λειτουργίας (περίπτωση Β ανωτέρω) 




2. Υπεύθυνη Δήλωση V, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 
1599/1986. 15 




3. Παράβολο τριάντα (30) ευρώ για τη μεταβίβαση της 
άδειας λειτουργίας. Επιπρόσθετα, παράβολο τριάντα (30) 
ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, 
ανεξαρτήτως των επιστομίων. 




4. Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 
46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2036). 




5. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 16 




Ε. Σε περίπτωση υλοποίησης μεταβολών σε 
σχέση με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα ή 
όταν μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας 
απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων 
της εγκατάστασης του πρατηρίου ή γίνεται 
επέκταση με προβλεπόμενες εγκαταστάσεις 17 : 




1. Σχέδια και τεχνική έκθεση περιγραφής των 
μεταβολών 18 . 




ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή στην ελληνική γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα σε αυτήν. Η άδεια 
ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δυο (2) έτη ακόμη εφόσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας 
σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της 
παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως νέα 
αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σχετική αίτηση του αιτούντος, συνοδευόμενη από τα 
δικαιολογητικά 1, 3,4 και 10 για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους 
ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης 
παρατείνεται για το διάστημα που συνέτρεχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας. 

Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά των εγκεκριμένων σχεδίων κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας 
δόμησης οικεία Υπηρεσία Δόμησης και στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του ιδρυόμενου 
πρατηρίου υγρών καυσίμων. 

2. Βλ. το συνημμένο έντυπο ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών 
καυσίμων». Στην περίπτωση που η/ο αιτούσα/αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του. 

3. Στο Σχεδιάγραμμα σημειώνονται επίσης, τα είδη των γειτονικών κτισμάτων και των εγκαταστάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 
και 6 κατά περίπτωση του π.δ.1224/1981 (Α'303) ή του β.δ.465/1970 (ΑΊ50) όπως ισχύουν. Επί του τοπογραφικού βεβαιώνεται ότι 
δεν υφίστανται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, το περίγραμμα των οποίων απέχει απόσταση μικρότερη των 100 μ. από το ιδρυόμενο 
πρατήριο υγρών καυσίμων. Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων, στο τοπογραφικό αποτυπώνονται τα ακίνητα 
(οικόπεδα ή γήπεδα) και τα κτίρια που χωροθετούνται εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου 
υγρών καυσίμων δύναται να επιτραπεί και σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής 
έγκρισης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. 

4. Βλ. το συνηιιιιένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης I για Φυσικά η νοιιικά Πρόσωπα. 

5. Βλ. το συνημμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης II. 

6. Εκδίδεται από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου Υπηρεσία. 

7. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν Υπόμνημα με τα στοιχεία 
του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και Υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι 
τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 
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8. Εκδίδεται από την αδειοδοτούσα Υπηρεσία (οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών). 

9. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, στην ελληνική 
γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα σε αυτήν. 

10. Το πιστοποιητικό χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

11. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός διαστήματος 30 εργασίμων ημερών μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας. 

12. Βλ. το συνημμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης III. 

13. Για τον υπεύθυνο λειτουργίας πρατηρίου βλ. άρθρο 24 του ν.4439/2016 (Α'222). 

14. Βλ. το συνημμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης IV για φυσικά ή νοιιικά Ποόσωπα . 

15. Βλ. το συνημμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης V για φυσικά ή νομικά Πρόσωπα . 

16. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός διαστήματος 2 μηνών ο νέος εκμεταλλευτής οφείλει να προσκομίσει το νέο 
πιστοποιητικό πυρασφάλειας υπό την επωνυμία του. Αν δεν το προσκομίσει η αρχή αφαιρεί την άδεια λειτουργίας. 

17. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά περιγραφής των μεταβολών πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση πριν την υλοποίηση των 
μεταβολών. Αν πρόκειται για χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας λόγω εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκροών ο έλεγχος 
περιλαμβάνει μόνο τα δικαιολογητικά και τα σχεδιαγράμματα που μεταβάλλονται λόγω τοποθέτησης του συστήματος εισροών - 
εκροών. 

18. Αναφορικά με την Υπεύθυνη Δήλωση III που συνυποβάλλεται, στην περίπτωση μεταβολής δηλώνεται συμφωνία με τους όρους 
έγκρισης μεταβολών και όχι με τους όρους της άδειας ίδρυσης. 


Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5 .Να σας αποσταλεί με ί&χ στον αριθμό: 


ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

1. Αδεια ίδρυσης: 

Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και 
έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, 
εκδίδεται άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να 
παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, εφόσον υποβληθεί πριν την λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση 
συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες 
κατασκευής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών 
μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Εφόσον δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων 
και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε 
έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση επανυποβολής 
έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήματος 
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα 
των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει 
το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα 
πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται 
να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 
3230/2004 (Α' 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα 
δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης 
Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και 
Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 
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2. Αδεια λειτουργίας: 

Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και 
έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται άδεια 
λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει τη 
λειτουργία της δραστηριότητας και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους σχετικούς 
λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην 
περίπτωση που μετά το πέρας των τριάντα (30) ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων από τα 
δικαιολογητικά η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, 
παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος 
θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. 
Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική 
βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α' 44). 
Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο 
Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και 
Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια 
υπηρεσία νέο σε ισχύ δικαιολογητικά, για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται 
νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου με το νέο δικαιολογητικά. Ο 
έλεγχος της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικά 
και μόνο. 

Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της άδειας 
από την υποχρέωση έκδοσης αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις 
και αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα αυτού, που χρησιμοποιούνται στο πρατήριο καυσίμων. 

3. Παραγώρησιι της εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό /νομικό πρόαοιπο, δηλαδή περίπτωση 

ρεταβίβαστκ ή εκρίσθωσικ ή παραγώρτισικ ττκ εκρετάλλευσικ πρατηρίου στο οποίο έγει γορηγηθεί 

άδεια ίδρυσης γωρίς να έγει γορηγηθεί άδεια λειτουργίας: 

Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του. 

4. Αλλαγή δικαιούγου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, δηλαδή παραγώρηση της 

γρήσικ ή τικ εκρετάλλευσικ λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο φυσικό ή νορικό πρόσωπο: 

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου. Η 
αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και 
έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών (υποβαλλόμενων από τον αιτούντα και μη). Στην περίπτωση που δεν 
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω αρχή απαγορεύει τη μεταβίβαση του πρατηρίου, εντός του 
ανωτέρω διαστήματος, ενημερώνοντας εγγράφως τον αιτούντα, για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για 
κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη 
ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών- 
εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του 
φακέλου των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, 









Τεύχος Β' 1424/26.04.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


15449 


χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε! 15) 
εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται 
εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το 
διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή 
να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του 
πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω 
σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α' 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης η αδειοδοτούσα Αρχή 
διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της 
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εξυπηρέτησης Εγκαταστάσεων Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει κατ’ ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση 
δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από το φάκελο του πρατηρίου: 

-Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας 

-Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας 

-Ογκομετρικό Πίνακα δεξαμενών 

Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση της 
άδειας λειτουργίας υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 18, κατά περίπτωση, του π.δ. 1224/1981 (Α'303) ή του β.δ. 465/1970 (ΑΊ50), 
όπως ισχύουν. 

5. Υλοποίηση μεταβολών επί των εγκεκριμένων σχεδίων που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης ή 

λειτουργίας: 

Στην περίπτωση αυτή πριν την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην 
αρμόδια αρχή. Η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών από την αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει χώρα 
εντός (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά την υλοποίηση των 
αιτούμενων μεταβολών, χορηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση, πρατηρίου υγρών 
καυσίμων, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νόμιμων εγκαταστάσεων του πρατηρίου, εφόσον 
υποβληθούν και ελεγχθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ : 

Συνολικό Κόστος=30 € (αρχικό παράβολο) +30 € (για κάθε επιπλέον αντλία ή διανομέα πέραν των 
αρχικών που ενσωματώνονται στο αρχικό παράβολο) +29,5 € (για κάθε εγκατάσταση διακεκριμένου 
Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου). 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 

200€ (για την καταβολή ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την 
υπ.αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-2-2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β'218)). 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 

1. Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν 
απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Το ακίνητο (οικόπεδο ή γήπεδο) του πρατηρίου να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το 
απαιτούμενο μήκος πρόσοψης για τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκρισης 
απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου. 

3. Η έμπροσθεν του ακινήτου οδός (ή οδοί στη περίπτωση γωνιακού οικοπέδου) να έχει (έχουν) το 
απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος (π.δ. 118/2006 για τα εντός σχεδίου ή εντός οικισμών πρατήρια). 

4. Να έχει υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπ’ αριθμ. 46537/2013 Κ.Υ.Α. (Β' 2036). 

5. Να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του π.δ. 118/2006 (ΑΊ19), όπως ισχύει. 

6. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής θα πρέπει: 

α. Να είναι είτε Έλληνας υπήκοος, είτε πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και 
Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της 
Τουρκίας κατά την υποβολή των δίκαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής 
του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για 
ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων ή των 
μελών του ΔΣ ή του προέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου. 

β. Να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 13 του π.δ. 118/2006 (Α' 119), όπως ισχύει, 
γ. Να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 
εκλογική νομοθεσία. 

δ. Να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία τελεσίδικα για νοθεία και πρωτόδικα για 
λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (Α' 183), όπως ισχύει. Στην 
περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος του να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία 
τελεσίδικα για νοθεία και πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, και το νομικό πρόσωπο να μην έχει 
κηρυχθεί την τελευταία οκταετία τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία και πρωτόδικα για 
λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (Α' 183), όπως ισχύει. 

ε. Να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την 
ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων. 

7. Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα 
σχέδια ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση από τις διατάξεις του 
π.δ.1224/1981 (Α'303) ή του β.δ. 465/1970 (ΑΊ50), όπως ισχύουν, πρέπει πριν την υλοποίηση τους να 
υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική 
τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. 

8. Εφόσον στο υπό αδειοδότηση πρατήριο υπάρχει και πλυντήριο - λιπαντήριο, για την αδειοδότησή του 
ισχύουν οι σχετικές διατάξεις π.δ.455/1976 (ΑΊ69), όπως ισχύει. 
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ΑΛΤ,ΙΑ ΛΡ,ΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.δ. 1224/ 
1981 ή του Β.δ 465/1970, κατά περίπτωση, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, μπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε, ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των 
ελλείψεων ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της αρχής που τη χορήγησε. 

3. Όταν μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της 
εγκατάστασης του πρατηρίου ή γίνεται επέκταση αυτών, πρέπει πριν την υλοποίηση τους να υποβληθούν 
για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση 
περιγραφής των μεταβολών. 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. ν.4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και 
ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α' 222). 

Ειδικότερα: 

Για την άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων βλ. άρθρο 14 του ως άνω Νόμου. 

Για την άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων βλ. άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του ως άνω Νόμου. 

Για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων σε άλλο φυσικό / νομικό πρόσωπο βλ. 

άρθρο 15 παρ. 3 του ως άνω Νόμου. 

Για την περίπτωση αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων βλ. άρθρο 16 του ως άνω 

Νόμου. 

Για την περίπτωση μεταβολής στοιχείων επί των εγκεκριμένων σχεδίων που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης ή 

λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων βλ. άρθρο 15 παρ. 4 του ως άνω Νόμου. 

2. Το π.δ. 1224/1981 (Α'303) και το β.δ. 465/1970 (ΑΊ50), όπως ισχύουν 

3. Το π.δ. 118/2006 (ΑΊ19), όπως ισχύει. 

4. Το π.δ. 455/1976 (ΑΊ69),όπως ισχύει. 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006 , ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ι «?·■>·« »·ι®*η®«) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1 2 3 (4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 


Α. Γιο, φυσικά πρόσωπα: 

1) Κατά την τελευταία οκταετία, δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν έχω καταδικαστεί 
πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

2) Έχω το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών 
καυσίμων. 


(Υπογραφή) 


Β· Για νομικά πρόσωπα: 


Ως νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <4) , που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 


1) Κατά την τελευταία οκταετία δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ δεν έχει κηρυχθεί τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

2) Κατά την τελευταία οκταετία δεν έχω καταδικαστεί πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ δεν έχει κηρυχθεί πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

3) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για 
την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων. 


(Υπογραφή) 


(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός ή ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 
7 Φεβρουάριου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 

(2) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. 
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών 
κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών». 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 11 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1 2 3 (4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι (5) : 


1) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση 
αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του π.δ. 1224/1981 (Α'303) ή του β.δ. 465/1970 (ΑΊ50), κατά περίπτωση, 
όπως ισχύουν. 

3) Για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο υγρών καυσίμων 
λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων. 

4) Έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του πρατηρίου, η υπ’ αριθ. 
[αριθμός] αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της 
στάθμης του πεζοδρομίου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης (κατά περίπτωση)». 


(Υπογραφή) 


(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. 
η 7 Φεβρουάριου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 

(2) Εξουσιοδοτώ την/τον πιο πάνω αναφερόμενη/ο να καταθέσει την αίτηση ή και να παραλάβει την τελική πράξη. 
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση 
δίκαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών». 

(5) Συμπληρώνεται από τον μελετητή της εγκατάστασης μηχανικού. Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού 
από την αδειοδοτούσα Αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η 
αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο 
διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που 
κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος από έξι (6) μήνες έως 
ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έως τρία (3) έτη. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ III άρ0ρ " 8 1599 1986) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις |4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι 1 2 3 4 (5) : 


1) Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης ή οι όροι έγκρισης μεταβολών και ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του Π.δ. 1224/ 1981 ή του Β.δ 465/1970, κατά περίπτωση, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του 
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών 
κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός 
πίνακας των οποίων υποβάλλεται. 

3) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του πρατηρίου έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, την μελέτη 
κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας δόμησης, 
καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. 

4) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου, 
διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις 
απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος. 


(Υπογραφή) 


(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. 
η 7 Φεβρουάριου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 

(2) Εξουσιοδοτώ την/τον πιο πάνω αναφερόμενη/ο να καταθέσει την αίτηση ή και να παραλάβει την τελική πράξη. 
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση 
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών». 

(5) Συμπληρώνεται από τους υπεύθυνους κατά το νόμο μηχανικούς που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, 
ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου. Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από 
την αδειοδοτούσα Αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα 
Αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη 
διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, 
κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος 
και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έως τρία (3) έτη. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ I ν^ρ" 8 ^ 15 "/ 1986 * 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1 2 3 (4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 


Α. Για ιρυσικά πρόσωπα: 

1) Κατά την τελευταία οκταετία, δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν έχω καταδικαστεί 
πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

2) Έχω το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για τη λειτουργία πρατηρίου υγρών 
καυσίμων. 

3) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια 
ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη 
χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων. 


(Υπογραφή) 


Β. Για νομικά πρόσωπα: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4> , που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 


1) Κατά την τελευταία οκταετία δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ δεν έχει κηρυχθεί τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

2) Κατά την τελευταία οκταετία δεν έχω καταδικαστεί πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ δεν έχει κηρυχθεί πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

3) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για 
τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων. 

4) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια 
ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη 
χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων. 


(Υπογραφή) 


(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 
7 Φεβρουάριου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 

(2) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. 
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών 
κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών». 





15456 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 424/26.04.2018 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ V "'ρ"ρ°χν.ΐ599/ΐ9!«, ) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1 2 3 (4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 


Α. Για φυσικά πρόσωπα: 

1) Κατά την τελευταία οκταετία, δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν έχω καταδικαστεί 
πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

2) Έχω το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων. 

3) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια 
λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών 
καυσίμων. 


(Υπογραφή) 

Β. Για νομικά πρόσωπα: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1) Κατά την τελευταία οκταετία δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ δεν έχει κηρυχθεί τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

2) Κατά την τελευταία οκταετία δεν έχω καταδικαστεί πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ δεν έχει κηρυχθεί πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

3) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου υγρών 
καυσίμων. 

4) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια 
λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών 
καυσίμων. 


(Υπογραφή) 


(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 7 
Φεβρουάριου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 

(2) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν 
ορίζεται εκπρόσωπος) 

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη 
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 


Αίτημα: 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Όνομα: 


Επώνυμο: 



Η/Ο Υπάλληλος 
(υπογραφή) 


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 


Αίτημα: 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Όνομα: 


Επώνυμο: 



Η/Ο Υπάλληλος 
(υπογραφή) 
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ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

11 ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας πρατηρίου 


υγραερίου ή μικτού πρατηρίου». 




ΑΡΙΘΜ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣ: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 



ΕΝΟΤΗΤΑΣ. 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ/ΝΤΟΣ: (Φυσικό πρόσωπο) 


0 - Η Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο Πατέρα: 


Όνομα Μητέρας: 


Επώνυμο Μητέρας: 


Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας:* 


Α.Φ.Μ: 


Αριθ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. Διαβατηρίου:* 


Αριθ. Βιβλιαρίου 
Υγείας:* 


Υπηκοότητα: 


Ημερομηνία 
γέννησης 1 ": 



Τόπος Γέννησης: 


Τόπος Κατοικίας: 


Οδός: 


Αριθ: 

ΤΚ: 

Τηλ: Ρπχ: 

Ε - πιαίΐ: 



* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ® (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή 
τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν 
έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια 
υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ: 


ΕΠΩΝΥΜΟ: 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΕΡΑ: 


ΑΔΤ: 


ΟΔΟΣ: 

ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ: 

Τηλ: Ραχ: 

Ε - ιηαίΐ: 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 


Επωνυμία επιχείρησης: 

Αρ. Καταστατικού: Έτος Ίδρυσης: 

Εγκεκριμένος Τίτλος (αν υπάρχει): 

Αρ. και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός 
και ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ): 


Α.Φ.Μ.: 

Δ.Ο.Υ.: 

Έδρα Οδός: 


Αριθ: 

ΤΚ: 

Δήμος / Κοινότητα: 

Νομός: 


Τηλ: Εαχ: 

Ε - Γπαίΐ: 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 21 (του νομικού προσώπου) 


Ο - Η Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο Πατέρα: 


Όνομα Μητέρας: 


Επώνυμο Μητέρας: 


Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας:* 


Α.Φ.Μ: 


Αριθ. Άδειας 
Οδήγησης: * 


Αριθ. Διαβατηρίου:* 


Αριθ. Βιβλιαρίου 
Υγείας:* 


Υπηκοότητα: 


Ημερομηνία 

γέννησης 01 : 



Τόπος Γέννησης: 


Τόπος Κατοικίας: 


Οδός: 


Αριθ: 

ΤΚ: 

Τηλ: Εαχ: 

Ε - ιηαίΐ: 



συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ® 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Α. Για την Αδεια Ίδρυσης 1 : 




1. Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου. 2 




2. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από 
τον αρμόδιο μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς 
διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια 
(1:500) και σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων 
από τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου του 
πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, 
οι συντεταγμένες στο οποίο θα είναι 
εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 
87). Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το 
γήπεδο ή οικόπεδο του πρατηρίου 
υγραερίου ή του μικτού πρατηρίου, οι 
διαστάσεις του, η θέση του με τα πλάτη των 
οδών, οι θέσεις του κτιρίου, των δεξαμενών 
και των αντλιών και διανομέων, του 
σημείου πλήρωσης δεξαμενής, καθώς και τα 
είδη των γειτονικών κτισμάτων. 3 




3. Υπεύθυνη Δήλωση I του αιτούντος σύμφωνα 
με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. 4 




4. Υπεύθυνη Δήλωση II του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης 
μηχανικού. 5 




5. Σχέδιο” σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε 
κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του 
κτιρίου και των άλλων βοηθητικών 
κτισμάτων, καθώς και τη θέση των προς 
εγκατάσταση συσκευών διανομής υγραερίου, 
των αντλιών υγραερίου, της δεξαμενής 
υγραερίου, του στομίου πλήρωσής της, 
καθώς και τη διαμόρφωση της 

κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης και 
υποβάθμισης στάθμης πεζοδρομίου με την ή 
τις οδούς, καθώς και τη σήμανση των 
παραπάνω. 




6. Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων 6 σε τέσσερα (4) 
αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με 
το μέγεθος της εγκατάστασης, συνοδευόμενο 
από φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών, που 
αφορούν στις εκτός των κτιρίων του 

πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου 
εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται 
σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να 
διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξή τους και 
ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής 
εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, 

αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων 
παροχής υγραερίου (υγρή και αέρια φάση), 
σωληνώσεων πλήρωσης δεξαμενών 

υγραερίου, δίκτυα ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων του πρατηρίου (ισχυρά 
ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός και 

γείωση) καθώς και σχέδιο κατανομής 
αντιεκρηκτικών ζωνών του πρατηρίου. 




7. Σχέδια λεπτομερειών και τεχνικές 

προδιαγραφές 6 σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε 
κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς 
είκοσι (1:20), των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού: 
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α) Κάτοψη - τομή, που δείχνει όλα τα 
κτίσματα του πρατηρίου υγραερίου ή του 
μικτού πρατηρίου, τις ακριβείς διαστάσεις τους 
καθώς και το είδος κατασκευής των τοίχων, 
δαπέδων οροφής και των τυχόν υπαρχόντων 
διαχωρισμάτων, που απαιτούνται στην άδεια 
δόμησης. 

β) Δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου: το 
σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις τη δεξαμενής, 
τρόπο τοποθέτησης ή τρόπο έδρασης σε 
βάσεις, με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε 
πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του 
εδάφους ή για τοποθέτηση εντός 

περιβλήματος, εξαρτήματα και σωληνώσεις 
που συνδέονται με τη δεξαμενή, εξαρτήματα 
και ασφαλιστικές διατάξεις προστασίας έναντι 
υπερπίεσης ή διαρροών καυσίμου, καθώς και 
τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης 
του περιβάλλοντος τη δεξαμενή εδάφους, 
γ) Σχέδια Λεπτομερειών και Προδιαγραφές για 
τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων και τις 
λοιπές εγκαταστάσεις (αεροσυμπιεστής, 

ανυψωτικά μηχανήματα, αυτόματα 

μηχανήματα πλύσης, βορβοροσυλλέκτης 
κ.λπ.), όπως την περίπτωση των υγρών 
καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.δ. 
1224/1985 ή στο Β.δ. 465/1970. 




8. Τεχνική έκθεση,” υπογεγραμμένη από τον 
αρμόδιο μηχανικό, για τις Η/Μ 

εγκαταστάσεις, σε τέσσερα (4) αντίγραφα 
στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά 
με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί 
μέρους εγκαταστάσεις, τη μελέτη κατανομής 
ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα 
και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται, τις 
τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο 
σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα 
εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και τους 
κανονισμούς, βάση των οποίων μελετήθηκαν 
και εγκαταστάθηκαν. 




9. Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, 7 σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 
46537/2013 (Β'2036). 




10. Παράβολο τριάντα (30) ευρώ ανεξαρτήτως 
του αριθμού των αντλιών ή διανομέων. 
Επιπλέον, παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για 
κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, 
ανεξαρτήτως των επιστομίων. 




Β. Για την άδεια λειτουργίας 8 : 




1. Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, 
στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης. 




2. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή 
απότμησης- υποβιβασμού στάθμης 

πεζοδρομίου. 9 




3. Ισχύον πιστοποιητικό πυρασφαλείας 10 




4. Άδεια δόμησης. 




5. Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο 
φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή 
υπουργική απόφαση Φ2-1617/2010 (Β' 
1980), για τα καύσιμα που αναφέρονται σε 
αυτήν, που να αναγράφει και τους αριθμούς 
Μητρώου κάθε δεξαμενής. 
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6. Πιστοποιητικά των δεξαμενών καυσίμων, 
του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών 
μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη μελέτη και 
τις ισχύουσες διατάξεις. 




7. Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης- 

Αποχέτευσης, στην περίπτωση που το 
πρατήριο είναι εντός του δικτύου της 
εταιρίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης και στον 
χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο. 




8. Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού 
τέλους, σύμφωνα με την κοινή υπουργική 
απόφαση Δ2/Α/Φ.5/ οικ. 2490/10.2.2005 
(Β' 218). 




9. Υπεύθυνη δήλωση III 11 του Ν. 1599/1986, 
των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών 
που επέβλεψαν την εκτέλεση των 

μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και 

κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου. 




10. Υπεύθυνες δηλώσεις του εγκαταστάτη του 
ολοκληρωμένου συστήματος εισροών 
εκροών και του μηχανικού σύμφωνα με την 
κοινή υπουργική απόφαση 40534/4859/2013 
(Β "2041), στις οποίες δηλώνεται ότι έχει 
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του 

συστήματος εισροών - εκροών για την 
περίπτωση των δεξαμενών και αντλιών- 
διανομέων υγρών καυσίμων. 12 




11. Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων 
Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου 

υγραερίου ή μικτού πρατηρίου που διαθέτει 
βεβαίωση έναρξης ασκήσεως 

επαγγέλματος. 13 




12. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

κοινοποιημένου φορέα, σύμφωνα με την 
Οδηγία 97/23/ΕΟΚ σχετικά με τον 
εξοπλισμό υπό πίεση. 




13. Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας, 
σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 
Δ3/14858/1993 (Α'477) και την υπουργική 
απόφαση 14165/Φ. 17.4/373/1993 (Β'673). 




14. Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ 
των αντλιών, των διανομέων, των 
βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού 
εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη. 




Γ. Σε περίπτωση παραχώρησης της 
εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό /νομικό 
πρόσωπο, δηλαδή σε περίπτωση 

μεταβίβασης ή εκμίσθωσης ή παραχώρησης 
της εκμετάλλευσης πρατηρίου υγραερίου ή 
μικτού πρατηρίου στο οποίο έχει χορηγηθεί 
άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί 
άδεια λειτουργίας (η άδεια λειτουργίας θα 
εκδοθεί στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή): 




1. Δικαιολογητικά (1-14) για τη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας (περίπτωση Β ανωτέρω). 




2. Παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπλέον, 
παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία 
ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως 
των επιστομίων. 




3. Υπεύθυνη Δήλωση IV, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του του Ν. 1599/1986. 14 




Δ. Σε περίπτωση αλλαγής δικαιούχου άδειας 
λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού 
πρατηρίου, δηλαδή παραχώρησης της 
χρήσης ή της εκμετάλλευσης 

λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο (εκδίδεται νέα άδεια 
λειτουργίας στο όνομα του νέου 
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δικαιούχου): 




1. Δικαιολογητικά 1, 8, 10, 11 για τη χορήγηση 
της άδειας λειτουργίας (περίπτωση Β 
ανωτέρω). 




2. Υπεύθυνη Δήλωση V, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του του Ν. 1599/1986 15 




3. Παράβολο τριάντα (30) ευρώ για τη 
μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας. 

Επιπρόσθετα, παράβολο τριάντα (30) ευρώ, 
για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, 
ανεξαρτήτως των επιστομίων. 




4. Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, 
σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 
της κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ2- 
1617/2010 (Β' 1980), καθώς και την 

αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους 
αριθμούς μητρώου των δεξαμενών του 
κατόχου της άδειας λειτουργίας. 




5. Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 46537/2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β' 2036) 7 . 




6. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 16 




Ε. Σε περίπτωση υλοποίησης 

μεταβολών σε σχέση με τα εγκεκριμένα 
σχεδιαγράμματα ή όταν μετά τη 
χορήγηση της άδειας λειτουργίας 
απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των 
στοιχείων της εγκατάστασης του 
πρατηρίου ή γίνεται επέκταση με 
προβλεπόμενες εγκαταστάσεις 17 




1. Σχέδια και τεχνική έκθεση περιγραφής 
των μεταβολών 18 








ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής. Η άδεια ίδρυσης 
είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δυο (2) έτη ακόμη εφόσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική 
αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής της 
οικοδομής ή των εγκαταστάσεων ή της πλατείας του πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να 
δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. 
Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε 
αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σχετική αίτηση του αιτούντος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά 1, 3,4 και 10 για τη χορήγηση 
άδειας ίδρυσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των 
εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για το 
διάστημα που συνέτρεχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας. 

Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά των εγκεκριμένων σχεδίων κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας 
δόμησης οικεία Υπηρεσία Δόμησης και στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του ιδρυόμενου 
πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου. Επίσης, η άδεια ίδρυσης χωρίς τα σχέδια που τη συνοδεύουν κοινοποιείται και στο οικείο 
Αστυνομικό Τμήμα. 

2. Βλ. το συνημμένο έντυπο ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή 
μικτού πρατηρίου». Στην περίπτωση που ο αϊτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του. 

3. Ιδιαιτέρως σημειώνονται οι θέσεις των χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου υγραερίου ή του μικτού πρατηρίου καθώς και όλες οι 
αποστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του π.δ.595/1984 (Α' 218). Επί του τοπογραφικού διαγράμματος βεβαιώνεται ότι δεν 
υφίστανται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, το περίγραμμα των οποίων απέχει απόσταση μικρότερη των 100 μ. από το ιδρυόμενο πρατήριο ή 
μικτό πρατήριο. Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων, στο τοπογραφικό αποτυπώνονται τα ακίνητα (οικόπεδα ή γήπεδα) 
και τα κτίρια που χωροθετούνται εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης δύναται να επιτραπεί και σε απόσταση 
μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. 

4. Βλ. το συνηυ,ίΐένο έντυπο Υπεύθυνικ Δήλωσης I για φυσικά ή νοιιικά πρόσωπα. 

5. Βλ. το συνημμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης II. 

6. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του 
έργου, του αιτούντος και του μελετητή, καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές 
εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 

7. Εκδίδεται από την αδειοδοτούσα Υπηρεσία (οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών). 

8. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής στην ελληνική 
γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα σε αυτήν. Η ισχύς της άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου είναι αορίστου χρόνου. 

9. Το δικαιολογητικά εκδίδεται από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου υπηρεσία, 
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συνοδευόμενη και από τη βεβαίωση ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή απότμηση του πεζοδρομίου για την είσοδο - έξοδο των 
οχημάτων από/ προς την οδό προς/από το υπόψη πρατήριο ή μικτό πρατήριο, εκτελέσθηκε καλώς. 

10. Το πιστοποιητικό χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

11. Βλ. το συνημμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης III. 

12. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται εντός διαστήματος τριάντα (30) εργασίμων ημερών μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας. 
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται. 

13. Για τον υπεύθυνο λειτουργίας πρατηρίου βλ. άρθρο 24 του ν.4439/2016 (Α'222). 

14. Βλ. το συνημμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης IV του ν. 1599/1986 για φυσικά ή νοιιικά πρόσωπα. 

15. Βλ. το συνημμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης V του ν. 1599/1986 για φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

16. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός διαστήματος 2 μηνών ο νέος εκμεταλλευτής οφείλει να προσκομίσει το νέο 
πιστοποιητικό πυρασφάλειας υπό την επωνυμία του. Αν δεν το προσκομίσει η αρχή αφαιρεί την άδεια λειτουργίας. 

17. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά περιγραφής των μεταβολών πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση πριν την υλοποίηση των 
μεταβολών 

18. Αναφορικά με την Υπεύθυνη Δήλωση III που συνυποβάλλεται, στην περίπτωση μεταβολής δηλώνεται συμφωνία με τους όρους 
έγκρισης μεταβολών και όχι με τους όρους της άδειας ίδρυσης. 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με &χ στον αριθμό: _ 


ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

1. Αδεια ίδρυσης: 

Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και 
έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, 
εκδίδεται η άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να 
παραταθεί για δύο ακόμα έτη, εφόσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη 
από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής της 
οικοδομής ή των εγκαταστάσεων ή της πλατείας του πρατηρίου ή μεικτού πρατηρίου. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη μετά τη λήξη 
της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω 
Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου και 
ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή 
απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 

Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας η άδεια ίδρυσης 
εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην 
περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία 
να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση 
του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω 
σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α' 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα Αρχή 
διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της 
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εξυπηρέτησης Εγκαταστάσεων Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 


2. Αδεια λειτουργίας: 
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Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και 
έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται άδεια 
λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει τη 
λειτουργία της δραστηριότητας και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους σχετικούς 
λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην 
περίπτωση που μετά το πέρας των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων από τα 
δικαιολογητικά η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, 
παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος 
θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. 
Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική 
βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α' 44). 
Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο 
Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και 
Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια 
υπηρεσία νέο σε ισχύ δικαιολογητικά, για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν 
εκδίδεταινέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου με το νέο 
δικαιολογητικά. Ο έλεγχος της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο νέο 
υποβαλλόμενο δικαιολογητικά και μόνο. 

Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της άδειας 
από την υποχρέωση έκδοσης αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις 
και αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα αυτού, που χρησιμοποιούνται στο πρατήριο ή μικτό πρατήριο. 

3. Παραχώρηση της εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό /νομικό πρόσωπο, δηλαδή περίπτωση 

μεταβίβασης ή εκμίσθωσης ή παραχώρησης της εκμετάλλευσης πρατηρίου υγραερίου ή ρικτού 

πρατηρίου στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας: 

Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του. 

4. Αλλαγή δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, δηλαδή 

παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο: 

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου. Η 
αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και 
έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών (υποβαλλόμενων από τον αιτούντα και μη). Στην περίπτωση που δεν 
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω αρχή απαγορεύει τη μεταβίβαση του πρατηρίου, εντός του 
ανωτέρω διαστήματος, ενημερώνοντας εγγράφως τον αιτούντα, για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για 
κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη 
ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών- 
εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του 
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φακέλου των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, 
χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) 
εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται 
εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το 
διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή 
να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του 
πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω 
σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α' 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης η αδειοδοτούσα Αρχή 
διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της 
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει κατ’ ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση 
δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από το φάκελο του πρατηρίου: 
-Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας 

-Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας 

-Ογκομετρικό Πίνακα δεξαμενών 

Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση της 
άδειας λειτουργίας υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 26, κατά περίπτωση, του π.δ. 595/1984 (Α'218), όπως ισχύει. 

5. Υλοποίηση μεταβολών επί των εγκεκριμένων σ/εδίων που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης ή 

λειτουργίας: 

Στην περίπτωση αυτή η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην αρμόδια 
αρχή. Η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών από την αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός (15) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά την υλοποίηση των αιτούμενων 
μεταβολών, χορηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση, πρατηρίου υγραερίου ή μικτού 
πρατηρίου, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νόμιμων εγκαταστάσεων του πρατηρίου, εφόσον 
υποβληθούν και ελεγχθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ : 

Συνολικό Κόστος=30 € (αρχικό παράβολο) +30 € (για κάθε επιπλέον αντλία ή διανομέα πέραν των 
αρχικών που ενσωματώνονται στο αρχικό παράβολο) +29,5 € (για κάθε εγκατάσταση διακεκριμένου 
Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 

200 € (για την καταβολή ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την 
υπ.αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-2-2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β'218)). 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 

1. Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο ή μικτό πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην 
οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Το ακίνητο (οικόπεδο ή γήπεδο) του πρατηρίου να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το 
απαιτούμενο μήκος πρόσοψης για τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκρισης 
απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου. 

3. Η έμπροσθεν του ακινήτου οδός (ή οδοί στη περίπτωση γωνιακού οικοπέδου) να έχει (έχουν) το 
απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος (π.δ. 118/2006 για τα εντός σχεδίου ή εντός οικισμών πρατήρια) 

4. Να έχει υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπ’ αριθμ. 46537/2013 Κ.Υ.Α. (Β' 2036). 

5. Να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του π.δ. 595/1984 (Α'218), όπως ισχύει. 

6. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής θα πρέπει: 

α. Να είναι είτε Έλληνας υπήκοος, είτε πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και 
Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της 
Τουρκίας κατά την υποβολή των δίκαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής 
του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για 
ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων ή των 
μελών του ΔΣ ή του προέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου. 

β. Να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 595/1984 (Α' 218), όπως ισχύει, 
γ. Να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 
εκλογική νομοθεσία. 

δ. Να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και 
πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (Α' 183), όπως 
ισχύει. Στην περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος του να μην έχει καταδικαστεί την 
τελευταία οκταετία τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων και το 
νομικό πρόσωπο να μην έχει κηρυχθεί την τελευταία οκταετία τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία 
καυσίμων και πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του ν.4177/2013 (Α' 183), όπως ισχύει. 

ε. Να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την 
ίδρυση πρατηρίου υγραερίου ή μεικτού πρατηρίου. 

7. Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα 
σχέδια ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του π.δ. 595/1984 
(Α'218),όπως ισχύει, πρέπει πριν την υλοποίηση τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. 

8. Εφόσον στο υπό αδειοδότηση πρατήριο υπάρχει και πλυντήριο - λιπαντήριο για την αδειοδότηση του 
ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 455/1976 (ΑΊ69), όπως ισχύει. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 424/26.04.2018 


ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.δ. 595/ 
1984 (Α'218), όπως ισχύει. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου ότι τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του π.δ.595/1984 (Α'218), όπως ισχύει και τα τεχνικά στοιχεία και οι προδιαγραφές, κατά 
περίπτωση, του π.δ.1224/1981 (Α'303) ή του β.δ. 465/1970 (ΑΊ50), όπως ισχύουν. 

2. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, μπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε, 
ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, μέχρι 
την αποκατάσταση των ελλείψεων ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της αρχής που τη 
χορήγησε. 

3. Όταν μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της 
εγκατάστασης του πρατηρίου ή γίνεται επέκταση αυτών πρέπει πριν την υλοποίηση τους να υποβληθούν 
για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση 
περιγραφής των μεταβολών. 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. ν.4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και 
ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α' 222). 

Ειδικότερα: 

Για την άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου βλ. άρθρο 17 του ως άνω νόμου. 

Για την άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου βλ. άρθρο 18 του ως άνω νόμου. 

Για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου σε άλλο φυσικό/νομικό 

πρόσωπο βλ. άρθρο 18 παρ.3 του ως άνω νόμου. 

Για την περίπτωση αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου βλ. 

άρθρο 20 του ως άνω νόμου. 

Για την περίπτωση μεταβολής στοιχείων επί των εγκεκριμένων σχεδίων που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης ή 

λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου βλ. άρθρο 18 του ως άνω νόμου. 

2. Το π.δ 1224 /1981 (Α'303) και β.δ. 465/1970 (ΑΊ50), όπως ισχύουν. 

3. Το π.δ. 595/1984 (Α'218), όπως ισχύει. 

4. Το π.δ. 455/1976 (ΑΊ69), όπως ισχύει. 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 





Τεύχος Β' 1424/26.04.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4> , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 


Α. Για φυσικά πρόσωπα: 

1) Κατά την τελευταία οκταετία, δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν έχω καταδικαστεί 
πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

2) Έχω το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου 
υγραερίου ή μικτού πρατηρίου. 


(Υπογραφή) 


Β. Για νομικά πρόσωπα: 


Ως νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1) Κατά την τελευταία οκταετία δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ δεν έχει κηρυχθεί τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

2) Κατά την τελευταία οκταετία δεν έχω καταδικαστεί πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ δεν έχει κηρυχθεί πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

3) Το νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την 
ίδρυση πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου. 


(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 
7 Φεβρουάριου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 

(2) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. 
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών 
κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών». 





15470 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 424/26.04.2018 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Π(*ρ·ρ· ·»■«>»»«) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι <5) : 


1) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο αμιγώς υγραερίου ή το μικτό πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή 
στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.δ. 595/1984 και στην περίπτωση των υγρών καυσίμων του Π.δ. 
1224/1981 ή του β.δ. 465/1970 κατά περίπτωση, όπως ισχύουν. 

3) Για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο υγραερίου ή μικτό 
πρατήριο λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων. 

4) Έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του πρατηρίου, η υπ’ αριθ. 
[αριθμός] αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της 
στάθμης του πεζοδρομίου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης (κατά περίπτωση). 


(Υπογραφή) 


(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. 
η 7 Φεβρουάριου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 

(2) Εξουσιοδοτώ την/τον πιο πάνω αναφερόμενη/ο να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. 
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση 
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών». 

(5) Συμπληρώνεται από τον μελετητή της εγκατάστασης μηχανικού. Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού 
από την αδειοδοτούσα Αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η 
αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο 
διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που 
κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος από έξι (6) μήνες έως 
ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έως τρία (3) έτη. 



Τεύχος Β' 1424/26.04.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ III ,άρθρο 8 ν1599/1986) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1 2 3 (4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι (5) : 


1 ) α. Στην περίπτωση πρατηρίου υγραερίου: Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης ή οι όροι έγκρισης μεταβολών 
και πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.δ. 595/1984, όπως ισχύει. 

β. Σττιν περίπτωση μικτού πρατηρίου : Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης ή οι όροι έγκρισης μεταβολών 
και πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.δ. 595/1984 και τα τεχνικά στοιχεία και οι προδιαγραφές του 
Π.δ.1224/1981 (Α'303) ή του β.δ.465/1970 (ΑΊ50), κατά περίπτωση, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του 
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών 
κανονισμών και προτύπων (αντίγραφα των οποίων διατηρούνται στο φάκελο του πρατηρίου και των οποίων 
υποβάλλεται συγκεντρωτικός πίνακας). 

3) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου έγινε σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια, την μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας 
ίδρυσης και της άδειας δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. 

4) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου, 
διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις 
απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος. 

(Υπογραφή) 


(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. 
η 7 Φεβρουάριου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 

(2) Εξουσιοδοτώ την/τον πιο πάνω αναφερόμενη/ο να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. 
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση 
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών». 

(5) Συμπληρώνεται από τους υπεύθυνους κατά το νόμο μηχανικούς που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, 
ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου. Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από 
την αδειοδοτούσα Αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα 
Αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη 
διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, 
κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος 
και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έως τρία (3) έτη. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 424/26.04.2018 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ IV 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1 2 3 (4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι: 

Α. Για φυσικά πρόσοιπα: 

1) Κατά την τελευταία οκταετία, δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν έχω καταδικαστεί 
πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

2) Έχω το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου . 

3) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια 
ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη 
χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων. 


(Υ πογραφή) 

Β. Για νομικά πρόσωπα: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1) Κατά την τελευταία οκταετία δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ δεν έχει κηρυχθεί τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

2) Κατά την τελευταία οκταετία δεν έχω καταδικαστεί πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ δεν έχει κηρυχθεί πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

3) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης πρατηρίου υγραερίου ή 
μικτού πρατηρίου. 

4) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια 
ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη 
χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων. 


(Υπογραφή) 


(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 
7 Φεβρουάριου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 

(2) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. 
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών 
κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών». 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ V 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1 2 3 (4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 


Α. Για φυσικά πρόσωπα: 

1) Κατά την τελευταία οκταετία, δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν έχω καταδικαστεί 
πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

2) Έχω το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου. 

3) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που 
συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού 
πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων. 


(Υπογραφή) 

Β. Γιανοΐίΐκά πρόσωπα: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1) Κατά την τελευταία οκταετία δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ δεν έχει κηρυχθεί τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

2) Κατά την τελευταία οκταετία δεν έχω καταδικαστεί πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ δεν έχει κηρυχθεί πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του ν.4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει. 

3) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου υγραερίου ή 
μικτού πρατηρίου. 

4) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια 
λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου και στη 
χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων. 


(Υπογραφή) 


(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 7 
Φεβρουάριου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 

(2) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν 
ορίζεται εκπρόσωπος) 

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη 
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 
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Τεύχος ΒΊ 424/26.04.2018 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΜΙΓΩΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ή ΜΙΚΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 


Αίτημα: 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Όνομα: 


Επώνυμο: 



Η/Ο Υπάλληλος 
(υπογραφή) 


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΜΙΓΩΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ή ΜΙΚΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 


Αίτημα: 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Όνομα: 


Επώνυμο: 



Η/Ο Υπάλληλος 
(υπογραφή) 


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 



























Τεύχος Β' 1424/26.04.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15475 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018 

Με εντολή Υπουργών 

Οικονομικών 
Ο Ασκών καθήκοντα 
Προϊσταμένου 


Γενικής Γραμματείας 

Υπουργείου Οικονομικών 

0 Γενικός Γραμματέας 
Πληροφοριακών Συστημάτων 

Π.ΤΡΙΑΡΧΗΣ 

Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

0 Γενικός Γραμματέας 

ΓΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

Υποδομών και Μεταφορών 
0 Γενικός Γραμματέας 

Α. ΒΟΥΡΔΑΣ 
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=Τ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο¬ 
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α' 131). 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο νννννν.θΙ^Γ την επίσημη ιστο¬ 
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή¬ 
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ¬ 
σαυξάνεται κατά 0,20 €.Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν. 

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ννθόπΐ35τθΓ.βτ@6ΐ.9Γ με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη¬ 
ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 
νννννν.θΐ.9ΐ7 Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν¬ 
δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 


2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο¬ 
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα¬ 
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Τ αχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ί3χ: 210 5279054 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178- 180) 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ.Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 -13:30 


Ιστοσελίδα: νννννν.θ Ι.9Γ 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: Γΐ€ΐρά6$Κ.6ΐ@6ΐ.9 ,< 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

ννεΙ}πΐ3$ΐ6Ι'.6ΐ@6ΐ.9Γ 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: 9Γ3ηππ3ΐβί3@β1.9·' 























